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IV.

II faut maintenant expliquer comment cette notion de 1'equilibre
sert a determiner la loi du rayonnement. Chaque partie infiniment
petite de la surface d'un corps echauffe est le centre d'un hemisphere
rempli de chaleur rayonnante. Tous les elements de la surface hemi-
spherique (dontle rayon est r) sont traverses, pendant la duree d'un
meme instant, par des quantites de chaleur que Ton ne serait point
fonde a supposer egales. II s'agit de decouvrir la loi de la distribution
de la chaleur a la surface de I'hemisphere. Pour cela, on considere une
enceinte solide que terminent de toutes parts des surfaces d'une forme

donnee, retenues dans chacun de leurs points a une temperature com-

*

mune et constante C. On se represente qu'une molecule spherique,
infiniment petite, est placee clans un des points de 1'espace interieur,
par exemple au centre d'une surface spherique, et Ton se propose de
determiner la temperature finale que la molecule doit acquerir. Gette
temperature finale est telle que la molecule 1'ayant acquise envoie a
1'enceinte une quantite de chaleur precisement egale a celle qu'elle en
recjoit; car, si ces deux quantites n'etaient pas egales, il est evident que
la molecule changerait de temperature : c'est sur ce principe.que le
calcul est fonde. Nous supposons que Ton ignore si les rayons envoyes
par un element o> de 1'enceinte, selon differentes directions, con-
tiennent, en effet, d'autant moins de chaleur qu'ils sont plus inclines
sur Co, et quelle est la loi du decroissement, c'est-a-dire quelle est la
quantite de chaleur contenue dans le cylindre qui a pour base o>, et
dont 1'axe fait avec la meme surface o> un angle donn6 cp. On regardera
done cette quantite de chaleur contenue dans chaque rayon comme
proportionnelle a une fonction indetermin^e du sinus de Tangle 9, et
Ton trouvera facilement, par les regies communes du Calcul integral,
1'expression de la temperature finale a que la molecule doit acquerir.
Cette expression contiendra la fonction ind^terminee /(sincp). On
cherchera ensuite a reconnaitre la nature de la fonction en comparant
la valeur de a a celle de la temperature commune de 1'enceinte.
II.                                                                              5oe meme de la chaleur. On telle que la tempera-truction ge*ome"trique> et toutefois on la determine encore par des int6grales d6finies
